JÓZEFA z FISZERÓW 
r v. LIPCZYŃSKA 2 v. WITKAY 


urodzona w r. 1812, a 


po krótkiej a dolegliwej chorobie, opatrzona ŚŚ. Sakramentami, zmarła 
w dniu 29 Sierpnia 1889 roku. 


Pozostali synowie zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność 
na obrzęd pogrzebowy, który się odbędzie w Sobotę d. 31 b. m. o godz. 4 po południu 
z domu pod Nr. 3 przy ulicy Grodzkiej wprost na Cmentarz. 


aktad pogrzebowy „CONCORDIA“ J. K. Pękalskiego w Krakowie. W drukarni „CZASU* w Krakowie. 


